
RADIOMARELLI 
RD 160 - Amico 


AMO 

INIZIO PRJOUZIONE 


VALORt M. r 
*Hz 

MA Mf 



T1P0 

t C ALTOPARL 


MD-lOO mm, 


BOSNIA MOWlf 
Qbm 



ALIMERTAZiQNf 


Univ, c.a. 


GONSUMO 

watt 


JtTFRZA IfSC'TA 
MAX. W 




U6A6 



VI 

V? 

V3 

5065 

COKVCRT. f>l FREQ. 

AMPL1HC. B^. 

»IVE LATTICE 

V 4 



P.'CAMPL F 1C. 0F 

AMPi (,C,r.f,AuE 




























